انتخاب بهترین گزینه برای موزاییک حیاط کاملا وابسته به سليقه و کاربری مورد استفاده آن دارد. ما به جهت راهنمایی و انتخاب ساده‌تر 
شماء سعی کردیم به سوالاتی که احتمالا» قبل از خرید موزاییک حياط در ذهنتان شکل می‌گیرد جواب بدهیم. 


باتوجه به تنوع زیادی که در کفپوش های مختلف برای استفاده در فضاهای باز (0۱۷000۲) وجود دارد» انتخاب یک کفپوش یا سنگفرش 
برای کف حیاط ممکن است کمی باعث سردرگمی شود. از مطالب این مقاله می نوانید به عنوان راهنماء برای خرید انواع موزاییک 
حياط استفاده کنید. 


بهترین انتخاب برای موزاییک حیاط چیست؟ 


موزاییک یک مصالح پرکابرد ساختمانی است. فارغ از اکونومی یا لوکس بودن نوع ساختمان» شاهد استفاده از انواع موزاییک در اکثر 
پروژه ها هستیم. برای انتخاب موز اییک مناسب حياط همانطور که گفته شد» با توجه به نوع کاربری و سليقه شماء انتخاب های متفاوتی 
پیش رو دارید. اما از دید کلی موزاییک های حیاط از آنجا که در فضای باز قرار میگیرند باید یک سری ویژگی های خاص داشته باشند. 


پس قبل از خرید حتما در نظر داشته باشید که: 
موزاییک های موجود با توجه به شیوه تولید و ساختارشان» ویژگی متفاوتی دارند. (که در ادامه به بررسی دقیق ویزگی هر کدام خواهیم 


پرداخت.) اما یکی از مهم ترین فاکتور هایی که قبل از خرید موزایبک مناسب حیاط بايد به آن توجه کنید؛ شرایط جوی ناحیه مورد 
نظرتان است. 


با توجه به سرسیر و گرمسیر بودن آب و هوای منطقه ای که در آن زندگی می کنید باید از کفپوش های مختلفی استفاده کنید و گزینه های 
موجود برای شما متفاوت است. 


به طور کلی آب و هوای ما به دو نوع اقلیم گرم و خشک و اقلیم سرد و مرطوب تقسیم می شود. 


موز اییک مناسب مناطق سردسیری و مرطوب 


معمولاً در شمال ایران اقلیمی سرد و مرطوب حاکم است. بارش و رطوبت در این مناطق بسیار زیاد می‌باشد» به همین دلیل می‌بایست در 
انتخاب موزاییک مناسب با آب و هوای سرد و مرطوب به این نکته که این موزاییک ها باید مقاومت بالایی در برابر رطوبت و سردی هوا 
داشته باشند؛ توجه کنید. 


علاوه بر این» در نواحی سردسیر» هميشه احتمال یخ زدگی آب وجود دارد» پس مقاومت دربرابر نفوذ آب و یخ زدگی نیز حائز اهمیت 


است. 


موزاییک مناسب مناطق گرمسیری و خشک 


در آب و هوای گرمسیری نگرانی از جهت نفوذ آب و یخ زدگی نداریم. اما در این مناطق تابش مستقیم و دمای بسیار بالا وجود دارد. 
موزاییک محصول بسیار مقاومی است و در نواحی گرم حساسیت کمتری نسبت به آب و هوای مرطوب و سرد وجود دارد. پیشنهاد می‌شود 
ترجیحا در این مناطق از رنگ های تبره به دلیل جذب بالای گرما کمتر استفاده کنید» موزاییک هایی با سطح صاف برای این مناطق 
aT‏ 


انواع موزاییک مناسب حیاط کدامند؟ 


موزاییکی مناسب استفاده در کف حیاط است که دارای مقاومت بالا برای ماندگاری در فضای باز باشد. موزاییک ها بسته به روش تولید و 
واش بتن نوعی موزاییک بتنی است. که بیشتر برای فضای خارجی ساختمان ها» حياط پشت بام» پارکینگ و ... مورد استفاده قرار 


می‌گیرد. موزاییک واش بتن گزینه بسیار مناسبی برای معابر و مکان های پرتردد است. واش بتن ها بسیار محکم و نفوذ ناپذیر است و به 
دلیل داشتن سطح غیر مسطح. این موزاییک می تواند گزینه مناسبی برای مناطق سردسیر باشد. 


موزاییک پلیمری جدیدترین موزاییک حیاط (سنگ مصنوعی) 


کن ھان کو د راک فر ار نی کرد کار موز یک موی با یگن موز ایک ها دموا کن دور کک تو ای اسک 


موزاییک های پلیمری یک تفاوت اصلی با موزاییک های دیگر دارد» آن هم مواد تشکیل دهنده آن است. ترکیب مواد پلیمری مثل رزین در 
تولید بتن های پلیمری» سبب ایجاد شبکه های بلوری بسیار سخت در موزاییک ها می‌شود. از دلایل مقاومت بسیار بالای سنگ های 


وجود شبکه های بلوری در ساختار موزاییک های پلیمری» سبب ایجاد مقاومت بسیار بالا در آن است. به نحوی که مقاومت آنها می تواند 


موزاییک حیاطی به اصطلاح به آن دسته از موزاییک ها گفته می شود که قابل استفاده در فضای باز باشند. 


ا ا ووی چ هبلط ای رای اس قیقع کید زاین بویت ان و مور فیک ها همرس اند راد 
بگویم که شما درست فکر کردید» اما؛ نه کاملا درست! 


قطعا دلایل دیگر و مهم تری وجود دارد» که استفاده از موزاییک های حیاطی را بسیار زياد کرده است. 


موزاییک های حیاطی» به دلیل دارا بودن ویژگی هایی همچون: قیمت مناسب و به صرفه تنوع در طرح و رنگبندی» مقاومت خیلی بالا در 
شرایط جوی مختلف و سازگاری با هر محیطی» بسیار پرطرفدار شده اند. 


دلیل دیگر» کاربرد زیاد موزابیک حیاطی به عنوان کفپوش است. از موزاییک های حیاطی هم در محیط های داخلی و هم در محیط های 
خارجی ساختمان و حتی برخی معابر شهری استفاده می‌شود. 


ابعاد موزاییک حیاطی 


معمولا موزاییک های حیاطی موجود در بازار در سایز های؛20*20 و 30*30 هستند. اما با توجه به تتوع در تولید و طرح. امکان دارد با 
دیگر ابعاد هم مواجه شوید. 


در کف حياط به دلیل تردد وسایل نقلیه سنگین» باید از موزاییکی استفاده شود که دارای مقاومت فشاری زیاد باشد تا دچار شکستگی نشود. 


